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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΦΕΚ Β' 103/31-1-2012) και του Κώδικα Συναλλα¬ 
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31-1-2012). 1 

Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστή¬ 
ματος, εν όψει των μέτρων αναδιοργάνωσης της εγ¬ 
χώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Απόφ. 338/2013 (1) 


Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΦΕΚ Β' 103/31-1-2012) και του Κώδικα Συναλ¬ 
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31-1-2012). 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Τακτική συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2013) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), 
όπως ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις των Άρθρων 12, 
22, 23, 24, 30, 96,120 και 140. 

2. Τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυ¬ 
βέρνηση στα πλαίσια του Προγράμματος Οικονομικής 
Στήριξης, και ιδίως τις δεσμεύσεις σχετικά με την με- 
σο-μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ως εξής: 

«ΜθίτιοΓαηάυιη οί ίΙηάθΓδΙαηάίηρ οπ δροοίίίο Εοοηοηηίο 
ΡοΙίογ ΘοηάίίίοηαΙίΐγ... 

6.1.5 ΡΙαηηίης ίίιο άθνβίορηηθηί οΐ ίίιο οΐβοίποίΐγ Ηπειροί 
ίη ίίιο ηηθάίυηη Ιο Ιοηρ Ιβπτη 

1. ΒυίΙάίηρ υροη ίίιο Γβροιΐ οί ΒΑΕ ρυόΐίδίιοά ίη ΟθΟθηηβθΓ 
2012 αηά ΒΑΕ ΓβοοηηηηθηάαΙίοηε, Ιίι© θυίίιοπίίθδ ννίΙΙ 
ρΓβδβηί ίο ίίιο Ευ Θοηηηηίδείοη δοη/ίοβδ βγ Μαγ 2013 Ιογ 
οοηδυΐίβίίοη 3 άοίθίΐοά βοίίοη ρΐαη ννίίίι ίάβηΐίίίθά ίίηηθ 
βουηά δίβρδ 3ηά 3 03ίθ ίοτ ίίδ δυβδίβηίίθΐ οοηηρίθΐίοη, Ιογ 
ίίιβ ΐΓβηδίίίοη οί ίίιο θίθοίποίίγ ιύίθιΙκθΙ Ιο ίίιο Ευ Τθι^οΙ 
ΜοάθΙ. Τίιίδ ρώη ννίΙΙ θδίβάΐίδίι οοηηρθΐίίίοη, δίίηηυΐθΐβ οπίΓγ, 
ΓθίΙθΟί ίίΐθ ΓθίΟΓΠΊδ Οί ΡΡΘ, 3Π0 ΙΌΠΊΟνβ Π13ΐ1<βΙ άίδίΟΓίίΟΠδ; 
3ηά ίί ννίΙΙ ηοί οηίθίΙ δΐ3ίθ Αίά. (Μβγ 2013). Τίιίδ ρΙθη ννίΙΙ 
βηΐ3ΪΙ ίηίθΓ 3ΐί3, 


ί. ίοδίοπηρ οοηηρθΐίΐίοη άγ δίίηηυΐβΐίης οπίΓγ ΙίίΓουοίΐ: 

• Τίιβ βυοίίοηίης οί 3 δίρηίίίοβηί βηηουηΐ οί ΡΡΘ ρΐΌάυοοά 
θίθοίποίίγ (3ί Ιθ3δΐ 1600Μ\/ν) \Λ/ίίίΐ ΟίΐθΓΘΟίβΙΊδΙίΟδ ΓθίΙθοίίηρ 
ΡΡΘδ 9βηθΓ3ίίοη ροιΊίοΙίο; 

• Ριίοίηρ οί βυοίίοηοά ρΓοάυοΙδ ννίΙΙ ί3ΐ<θ ίηίο βοοουηί 
ίίιο ηοβά ίο 3νοίά 3 ρποο δρυβοζο 3ί Γθΐ3ίΙ ΙονοΙ; 

• Το ίοδΐβΓ οηίΓγ, βΐίρίάΐο όίάάβΓδ ίη ίίιο βυοίίοη ννίΙΙ άο 
βίβοίποίίγ δυρρΙίβΓδ οηΐγ; 

• Τίιβ ρΙβη ίδ ίο Γοπηβίη ίη ρΙβοβ ίοΓ 3 δβί άυΓθίίοη. Τίιο 
ρΙβη ννίΙΙ ίιοννονοΓ ίηοΐυάβ 3 ηηθθίΐ3ηίδηη ίοΓ ΒΑΕ ίο Γβνίδβ 
3ηά/θΓ βχίβηί ίί ννίίίι 3 νίονν ίο (ί) βηδυΓθ ίί Γβηηβίηδ ίη ρΙβοβ 
υηίίΙ οοηηρθΐίΐίνβ οοηάίίίοηδ 3 γο δ3ίίδί30ί0Γγ (ίί) ίητιρτονο ίίδ 
οοηίίηυίη 9 θίίβοίίνβηοδδ ίη 0Γβ3ίίη9 οοπηρβίίΐίνθ οοηάίίίοηδ 
(ίϋ) βηδϋΓβ ΐίΐ3ΐ ίηνοδίπηοπί ίηοθηίίνβδ 3 γο ηοί υηάυΐγ 
βίίβοίθά (ίϋ) οηδϋΓθ ίί οοηνβΓ9βδ ίο ίίιο Ευ ΐ3Γ9θί ιτιοάθΙ. 

ίί. Ββηηονίη9 πΐ3Γΐ<θΙ άίδίΟΓίίοηδ ΙίιΐΌυρίΐ: 

• Α Γβνίονν ίο ηηοάίίγ/ρίιβδβ ουί ίίιο νβπβάΐβ οοδί 
ΓβοονοΓγ ιτιοοίιβηίδηη (30% τυΐβ) οηδυπηρ ίίΐθί ίίιο ιτιοδί 
θίίίοίβηί ροννβτ ρίβηίδ 3 γο άίδρβίοίιοά 3ί 311 ίίηηβδ; 

• Α ΓΟνίβνν οί ίίιο 03ρ30Ϊΐγ ΓθδβΓνβ δγδΙβΠΠ ννίίίΐ 3 νίθνν 
ίο 0Γβ3ΐθ ίηοβηίίνβδ ίο ιόΙιιό ίηοίίίοίβηί ροννβΓ ρίβηίδ 3ηά/ 
ογ ίηοοηίίνίδθ ίηνοδίηηθηΐδ ίιβΓοίη; 

• Τίιβ άθνβίορηηθηί οί 3 όβίβηοίηρ ιτΐ3ΐ1<θΙ. ΙηάυδίπβΙ 
υδβΓδ δίιουΐά ρθΓΐίοίρβίο ίο ίίιίδ δγδίβηη. ΒοννβΓάδ ηηυδί άβ 
ά3δθά οη ΐίιοΪΓ οί>)βοίίνο οοηίπάυίίοη ίο δγδίβηη δίθόίΐίίγ. 

2. Τίιβ ρΙβη ίδ 3άορΙβά ίη ϋυηβ 2013, 3 ΪΙογ ίηοοιροΓβίίηρ 
3ηγ οοηηηηβηΐδ άγ ίίιο ΕυΓοροβη Θοηηηηίδδίοη.» 

(Πηγή :ίιίΙρ://βο.βυΓορ3.βυ/βοοηοηηγ.ίίη3ηοβ/ρυί)Ιίθ3ΐίοηδ/ 
οοο3δίοη3ΐ.ρ3ρβΓ/2013/ράί/οορ148.βη.ράί) 

3. Τ ις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 159, 180 έως 193 και 
288 έως 291. 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 25. 

5. Τ ις από 29.11.2012 τελικές προτάσεις της ΡΑΕ προς 
το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ (αριθμ. ΡΑΕ 0-53382), 
αναφορικά με την επανεξέταση βασικών ρυθμιστικών 
μέτρων και κανόνων με στόχο την αναδιοργάνωση 
της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 
προτάσεις διαμορφώθηκαν στην τελική τους μορφή 
κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης τριών (3) φάσεων που 
διενήργησε η Αρχή. 
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6. Την από 4.2.2013 επιστολή του Υφυπουργού Περι¬ 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς 
τον Πρόεδρο της ΡΑΕ (αριθμ. ΡΑΕ 1-168017), στην οποία 
επισημαίνεται ότι «...οι προτάσεις αυτές βρίσκονται στη 
σωστή κατεύθυνση, τόσο σε ό,τι αφορά τη χονδρε¬ 
μπορική αγορά, όσο και τη λιανική αγορά, και συνεπώς 
θεωρούμε ότι αποτελούν τη βάση για τον παραπέρα 
σχεδίασμά μας», και στην οποία επιστολή ζητείται η 
συγκρότηση τριών (3) σχετικών Ομάδων Εργασίας από 
τη ΡΑΕ για την περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω 
προτάσεων. 

7. Την απόφαση Προέδρου ΡΑΕ 18/28.02.2013, με την 
οποία συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν τρεις (3) Ομάδες 
Εργασίας για την αναγκαία επεξεργασία και περαιτέρω 
εξειδίκευση των τελικών προτάσεων της ΡΑΕ, σχετικά 
με: α) αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της χονδρεμπορικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, β) δημοπρασίες λιγνιτι- 
κών και υδροηλεκτρικών προθεσμιακών προϊόντων, και 
γ) τροποποιήσεις των κανόνων της χονδρεμπορικής 
αγοράς για την εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Μοντέλο Αγοράς (ΤβΓροΙ ΜοόοΙ), καθώς και για τη σύ¬ 
σταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού των ως 
άνω Ομάδων Εργασίας. 

8. Την από 19.06.2013 επιστολή του Προέδρου της Επι¬ 
τροπής Συντονισμού των ως άνω Ομάδων Εργασίας 
προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ και τον Πρόεδρο της ΡΑΕ 
(αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 0-55264), με θέμα «Τελικές προτάσεις 
βραχυπρόθεσμων μεταβατικών μέτρων για την αναδι¬ 
οργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού». 

9. Τις από 21.06.2013 απόψεις της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής προς το ΥΠΕΚΑ (αριθμ. ΡΑΕ 1-172739/26.06.2013), 
σχετικά με το προτεινόμενο βραχυπρόθεσμο χρονοδι¬ 
άγραμμα μεταβατικών μέτρων για την αναδιοργάνωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την από 
03.07.2013 ηλεκτρονική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής προς το Γ ενικό Γ ραμματέα του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. 
ΡΑΕ 1-173103/04.07.2013), με την οποία η Γενική Διεύθυν¬ 
ση Ενέργειας της ΕΕ επιβεβαιώνει προς το ΥΠΕΚΑ «... 
ννο άανο θχαπιίηθά Ιάο άοουπιοπί γου εοπί υε γθδίθΓάαγ 
ανοπίπρ. II Γβεροηάε Ιο Ιάο οοπιπιοηΐε ννο πιαάθ Ιο Ιάο 
0Γ3ίί ρΐαη γου 3θηί υ3 οη ύυηο ΙΟίά». 

10. Τις από 05.07.2013 και 08.07.2013 ηλεκτρονικές επι¬ 
στολές (αριθμ. ΡΑΕ 0-55440 και 0-55445, αντίστοιχα), με 
τις οποίες παρασχέθηκαν προς το ΥΠΕΚΑ διευκρινίσεις 
επί των προτάσεων του ως άνω σχετικού 8. 

11. Την από 09.07.2013 επιστολή του Υφυπουρ¬ 
γού ΠΕΚΑ προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ (αριθμ. ΡΑΕ 
1-173258/09.07.2013), η οποία αναφέρει ότι:«... σας γνω¬ 
ρίζουμε ότι συμφωνούμε με τις υποβληθείσες, με την 
προαναφερόμενη σχετική επιστολή [σχετ. 8], εξειδικευ- 
μένες προτάσεις και τα προτεινόμενα μεταβατικά μέτρα 
και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην 
Ολομέλεια της ΡΑΕ για την έκδοση σχετικής αποφάσε- 
ως, υπό το πρίσμα της μειώσεως του συνολικού κόστους 
για το Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής». 

12. Το κείμενο «ΟοπιπιυηίοδΙίοπ ϊγοπι Ιάθ Οοπιπιίδδίοη 
Ιο Ιάθ ΕυΓοροβη ΡβΜίβπίθηΙ, Ιάθ ΟουηοίΙ, Ιάθ ΕυΓοροαη 
Εοοηοηηίο 3ηό δοοώΙ ΟοηηπιίΙΙθβ 3ηό Ιίιβ ΟοπιηηίΙΙθθ οΐ 
ίόθ Ββρίοηδ: ΜαΗηρ Ιϊιβ ΙηΙθπιαΙ ΕηβΓργ Μ3γΙ<θΙ \λ/ογΚ» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΟΟΜ(2012) 663 ίίηαΙ). 

13. Το κείμενο «Θγθθπ ραρβΓ: Α ΪΓ3Πΐθννοι1< ϊογ οϋπιβίθ 3ηό 
θΠθΓργ ροΐϊοϊθδ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΟΟΜ(2013) 
169 ίίη3ΐ). 

14. Το κείμενο «Επθγου οίιβΙΙθηςβδ 3ηό ροΐίογ: Οοπιπιίδδίοη 
οοηΐηόυΐίοη Ιο Ιόθ Ευωρθεη ΟουηοίΙ 22 Μαγ 2013» της 


Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΙιΙίρ://θθ.θυΐΌρ3.θυ/θυΐΌρθ2020/ 
ράί/βηθΓ9γ2_θη.ράί). 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ¬ 
ϋπολογισμού. 

σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4001/2011, 
η ΡΑΕ: «παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς 
και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο 
της προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλε- 
πόμενο πρόσθετο δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που 
βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την 
ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας 
των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής, 
και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής 
ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας 
σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγω¬ 
γικού δυναμικού.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4001/2011, η 
ΡΑΕ: «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολου¬ 
θεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει 
εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή ειση- 
γείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και 
ατομικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων 
του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
που τίθενται με τον παρόντα νόμο, την προστασία των 
καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περι¬ 
βάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυ¬ 
ξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4001/2011, η 
ΡΑΕ:«.... δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν 
Ενεργειακές Δραστηριότητες μέτρα και όρους, ανά¬ 
λογους προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι οποίοι 
κρίνονται αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζονται η 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και η 
ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, 

«.2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος 

ρυθμίζονται ιδίως: (ε) Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο 
Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή του 
φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και 
των επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστά¬ 
σεις παραγωγής και σε εγκαταστάσεις που παρέχουν 
δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμη¬ 
σης ενέργειας, καθώς και τη χρήση των Διασυνδέσεων. 
Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμ- 
βάνονται υπόψη: (αα) Ο προγραμματισμός εγχύσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απορροφήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, καθώς και παρο¬ 
χής επικουρικών υπηρεσιών για δεδομένη χρονική περί¬ 
οδο, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής και των 
Διασυνδέσεων, (γγ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του Συστή¬ 
ματος, καθώς και των εγκαταστάσεων που μπορούν να 
παρέχουν δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και 
εξοικονόμησης ενέργειας, (στ) Ο τρόπος, η έκταση, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους 
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κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκα¬ 
ταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής του Συστήματος 
δίνει προτεραιότητα: (αα) Στις εγκαταστάσεις παραγω¬ 
γής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του ν. 3468/2006. (ββ) Σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής που χρησιμοποιούν πρωτογενή ενέργεια 
από εγχώρια ενεργειακά καύσιμα μέχρι ποσοστού 15% 
της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας η 
οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια 
κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους, (ζ) Ο 
τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον 
Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγω¬ 
γής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής, 
των προμηθευτών, των επιλεγόντων πελατών και των 
χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενι¬ 
αία κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και το κόστος να επι¬ 
μερίζεται κατά το δυνατόν σε αυτούς που προκαλούν 
τις αποκλίσεις, (η) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι 
διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και της δι¬ 
αχείρισης των αποθεμάτων ύδατος στους ταμιευτήρες, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις του ν. 3199/2003 
(Α' 280). (θ) Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων 
διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πλη- 
ρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
το ΕΣΜΗΕ και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία παροχής κινήτρων και επιβολής κυρώσεων 
από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ιδίως για τη δι¬ 
αθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας περιλαμβανόμενης και της διατήρησης ασφα¬ 
λών περιθωρίων προσφοράς ισχύος και την εύρυθμη 
λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορ¬ 
ροφήσεων και της κατανομής φορτίου, καθώς και την 
προστασία του περιβάλλοντος, (ι) Ο τρόπος, η διαδικα¬ 
σία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών για τη δια¬ 
θεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.(ιζ) Κάθε 

άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, ασφαλή και 
αποδοτική διαχείριση του Συστήματος.... ιθ) Ο τρόπος, 
η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών 
ως αντάλλαγμα για τις μονάδες παραγωγής που έχουν 
κατανεμηθεί. 3. Υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστή¬ 
ματος, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από γνώμη του 
Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Με απόφαση της ΡΑΕ 
εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παραγράφου 1». 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 120 
του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ: «Με την επιφύλαξη των αρμοδι¬ 
οτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κάθε άλλης 
αρμόδιας αρχής, η ΡΑΕ επιβάλλει ρυθμιστικά μέτρα που 
αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας και την προώθηση του αποτελεσμα¬ 
τικού ανταγωνισμού σε αυτή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία 
εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, είναι δυνατόν να αφορούν ειδικές ρυθμίσεις 
αντιστάθμισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στη σχετι¬ 
κή αγορά, ειδικούς ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με 
αντικείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε 
αυτή, καθώς και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτί¬ 
ωση της ρευστότητας της ίδιας αγοράς. Τα μέτρα του 


προηγούμενου εδαφίου αφορούν ιδίως τις προσφορές 
που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής και 
οι οποίες οφείλουν να αντανακλούν τουλάχιστον το 
ελάχιστο μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυ¬ 
τών, καθώς και τη θέσπιση μηχανισμών εικονικών εγκα¬ 
ταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, διά των οποίων, είτε 
καθίσταται διαθέσιμη ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας είτε παρέχεται πρόσβαση σε τμήμα του πα¬ 
ραγωγικού δυναμικού για ορισμένο χρονικό διάστημα». 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 
του ν. 4001/2011: «Ο Κώδικας (Διαχείρισης του Συστήμα¬ 
τος) τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε 
κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων 
που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδι¬ 
κασίας του προηγούμενου εδαφίου». Αντίστοιχα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 120 και της παραγράφου του 
ν. 4001/2011, προβλέπεται ότι: «Ο Κώδικας (Συναλλαγών) 
τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατό¬ 
πιν αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που 
έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας 
του προηγούμενου εδαφίου». 

Επειδή, η ΡΑΕ δημοσίευσε στις 26.11.2012 τις τελικές 
προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της εγχώριας 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να 
επιτευχθούν οι δύο (2) βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι, 
ήτοι: α) η δημιουργία επαρκών συνθηκών στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη 
μακροχρονίως βιώσιμων συνθηκών ανταγωνισμού, και 
β) η δημιουργία επαρκών συνθηκών στην αγορά, ώστε 
να είναι δυνατή η αποδοτική ενσωμάτωση των κανόνων 
της ενιαίας ευρωπαϊκής χονδρεμπορικής αγοράς ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας στο εσωτερικό δίκαιο μέχρι το 2015, 
όπως οι κανόνες αυτοί διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 
Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης. Η δημοσίευση των ως άνω 
προτάσεων της ΡΑΕ ήρθε σε συνέχεια: α) της δημόσιας 
διαβούλευσης τριών (3) φάσεων, η οποία ξεκίνησε τον 
Ιούλιο του 2012, οπότε και ετέθησαν σε διαβούλευση οι 
βασικές αρχές σχεδιασμού και οι συνοπτικές προτάσεις 
της Αρχής, και β) της διοργάνωσης σχετικής ημερίδας, 
στις 15.11.2012, όπου αναλύθηκαν και συζητήθηκαν από 
όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά τα προταθέντα 
από τη ΡΑΕ μέτρα. 

Επειδή, η ΡΑΕ υπέβαλε τις τελικές της προτάσεις στο 
ΥΠΕΚΑ (0-53382/29.11.2012), ως τη συνεισφορά της για 
την εκπλήρωση των εν ισχύ μνημονιακών υποχρεώσεων 
της χώρας, ιδίως αναφορικά με την εφαρμογή μεταβα¬ 
τικών μέτρων αναδιοργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών συνθηκών 
σε αυτήν. 

Επειδή, οι εν λόγω προτάσεις και μέτρα λαμβάνουν 
υπ’ όψη τους το ιδιαιτέρως δυσμενές οικονομικό περι¬ 
βάλλον της χώρας, όπου ο συνδυασμός: α) των πραγμα¬ 
τικών, δομικών και λειτουργικών, συνθηκών της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, β) της ασφυκτικής χρηματοοι¬ 
κονομικής συγκυρίας, και γ) της ταυτόχρονης μείωσης 
της κατανάλωσης, απαιτεί ιδιαιτέρως προσεκτικούς 
και υπολογισμένους χειρισμούς, ώστε να αποφευχθούν 
απότομες ανατροπές στην εύθραυστη ισορροπία της 
εγχώριας αγοράς, οι οποίες, με βεβαιότητα, δεν θα επέ¬ 
τρεπαν την ομαλή ένταξη της ελληνικής ενεργειακής 
αγοράς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, ούτε και τη 
σταδιακή ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού σε αυτήν, 
προς όφελος τελικά του Έλληνα καταναλωτή και της 
εθνικής οικονομίας. 
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Επειδή, η ως άνω αρμοδιότητα της Αρχής για τη θέ¬ 
σπιση αναγκαίων μεταβατικών μηχανισμών, στο πλαίσιο 
ανάπτυξης της σχετικής αγοράς και των -σε αυτήν- 
συνθηκών ανταγωνισμού, επικυρώθηκε και με την πρό¬ 
σφατη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας υπ’ 
αριθμ. 2323/2013. 

Επειδή, στις τελικές προτάσεις (σχετικό 8) των Ομά¬ 
δων Εργασίας και της Επιτροπής Συντονισμού, που συ- 
στάθηκαν με σκοπό να εξειδικεύσουν τις από 29.11.2012 
προτάσεις της Αρχής (σχετικό 5), διαπιστώνονται οι 
σημαντικές δομικές στρεβλώσεις και αδυναμίες που 
επικρατούν σήμερα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και προτείνεται η σταδιακή άρση τους, με 
πρώτο βήμα το μηδενισμό του ποσοστού προσαύξησης 
μεταβλητού κόστους και την αναδιοργάνωση του Μετα¬ 
βατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Τα 
προτεινόμενα μέτρα δεν είναι ικανά από μόνα τους να 
άρουν άμεσα τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς, 
μετριάζουν όμως σημαντικά τον όποιο αρνητικό τους 
αντίκτυπο, ταυτοχρόνως δε παρέχουν και τον αναγκαίο 
χρόνο για το σχεδίασμά και την εφαρμογή νέων μηχανι¬ 
σμών και μέτρων, τα οποία σταδιακά θα επιτρέψουν τη 
διαμόρφωση συνθηκών υγιούς και ισότιμου ανταγωνι¬ 
σμού, περιορίζοντας έτσι την, πιεστική σήμερα, ανάγκη 
λήψης ρυθμιστικών μέτρων που να διασφαλίζουν τη 
στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία της εγχώριας αγοράς. 

Ειδικότερα, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η απαίτηση 
τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Εθνικής Νομοθεσί¬ 
ας, αναφορικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφο¬ 
διασμού, ο οποίος, επί της αρχής, πρέπει να βασίζεται 
στη δυνατότητα της αγοράς να υποστηρίζει οικονομι¬ 
κά τις επενδύσεις που απαιτούνται, ήτοι θα πρέπει να 
διαμορφώνονται εκείνες οι ανταγωνιστικές συνθήκες 
στην εν λόγω αγορά που θα μπορούν να υποστηρίζουν 
τις αναγκαίες επιχειρηματικές αποφάσεις και να επι¬ 
τρέπουν την ανάκτηση των επενδυμένων κεφαλαίων, ή 
τουλάχιστον του άμεσου κόστους και των δανειακών 
υποχρεώσεων. Τα ρυθμιστικά μέτρα έχουν ως στόχο, 
αφ’ ενός να σηματοδοτήσουν τη διαμόρφωση συνθηκών 
ισότιμου ανταγωνισμού, ώστε κάθε νεοεισερχόμενος 
στην αγορά να μπορεί να αξιολογήσει και να αναλάβει 
τον αναλογούντα επιχειρηματικό κίνδυνο, στο βαθμό 
που ο κίνδυνος αυτός είναι διαχειρίσιμος και να απο¬ 
φασίσει την είσοδό του ή μη στην αγορά, αφ’ ετέρου, 
ελλείψει συνθηκών -λειτουργικού στην πράξη- ανταγω¬ 
νισμού, να επιτρέψει τη διατήρηση της διαθεσιμότητας 
και λειτουργίας των μονάδων που απαιτούνται, άμεσα 
ή σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (4-6 χρόνια), 
για την ασφαλή τροφοδοσία, με το κατά το δυνατόν 
μικρότερο κόστος για τους τελικούς καταναλωτές, και 
εν τέλει να αποφευχθούν ιδιαιτέρως απότομες μεταβο¬ 
λές και διακυμάνσεις τιμών, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες 
από πλευράς καταναλωτών, και δη υπό την παρούσα 
δυσμενή οικονομική συγκυρία. Για το λόγο αυτό, πρέπει 
να λαμβάνονται υπ’ όψη οι ενδεχόμενες συνθήκες που 
μπορεί να διαμορφωθούν τα αμέσως προσεχή χρόνια 
στις ηλεκτρικές αγορές, όπως το ενδεχόμενο μεταβο¬ 
λής α) των τιμών και της διαθεσιμότητας των καυσί¬ 
μων, β) του περιβαλλοντικού κόστους, αλλά και γ) των 
ποσοτήτων ενέργειας που προέρχονται από ανανεώ¬ 
σιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς, πρέπει να εκτιμηθεί, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τα μέχρι σήμερα δεδομένα, το 
ενδεχόμενο κόστος των όποιων μέτρων, και να συγκρι- 
θεί το κόστος αυτό με το κόστος που θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί σε βάθος χρόνου εάν τα συγκεκριμένα 


μέτρα δεν εφαρμόζονταν σήμερα. Η ασφάλεια εφοδια¬ 
σμού απαιτεί την ύπαρξη, διαθεσιμότητα και λειτουρ¬ 
γία επαρκών μονάδων, ιδίως λαμβάνοντας υπ’ όψη την 
κυμαινόμενη-διακοπτόμενη (ϊηΐβΓΓΠϊΐΐθηΐ) λειτουργία των 
μονάδων ΑΠΕ, και υπό τους όρους αυτούς θα πρέπει οι 
αναγκαίες για το σύστημα μονάδες, να είναι σε θέση 
να καλύπτουν τις οικονομικές και δανειακές τους υπο¬ 
χρεώσεις, ώστε να μπορούν να θεωρούνται, υπό τους 
όρους της ασφάλειας εφοδιασμού, πράγματι διαθέσιμες. 
Ενδεχόμενα ρυθμιστικά μέτρα πρέπει να στοχεύουν 
στη δυνατότητα διατήρησης της διαθεσιμότητας και 
λειτουργίας μονάδων που μπορούν να θεωρηθούν χρή¬ 
σιμες, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, για το Σύστη¬ 
μα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το Σύστημα 
αυτό δεν θα βρεθεί σε κατάσταση ελλείμματος ισχύος 
και, ενδεχομένως, υψηλού κόστους υποκατάστασης του 
ελλείμματος αυτού, καθώς και εμφάνισης υψηλών τιμών 
στην αγορά. 

Περαιτέρω, τα ρυθμιστικά μέτρα που λαμβάνονται 
πρέπει να έχουν, υπό όρους, ισοδύναμα οικονομικά 
αποτελέσματα μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγο¬ 
ρά, ώστε κανείς να μην ευνοείται ή να επιβαρύνεται 
δυσανάλογα, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη τις δομικές 
ανισορροπίες και ασυμμετρίες που υπάρχουν ήδη στην 
ελληνική αγορά. 

Επειδή, η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού παρουσιάζει 
σημαντικές δομικές στρεβλώσεις και αδυναμίες, οι οποί¬ 
ες δεν έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών δυνάμεων, που θα επέφεραν ικανο¬ 
ποιητική αποτελεσματικότητα στην αγορά, προς όφε¬ 
λος των καταναλωτών. Η δύναμη της αγοράς (θίασοί 
ροννθΐ") που ιστορικά διαθέτει η ΔΕΗ ΑΕ, η οποία, αφ’ 
ενός, έχει το πλέον ανταγωνιστικό μίγμα καυσίμου, 
ως μόνη διαθέτουσα λιγνιτική και (μεγάλης κλίμακας) 
υδροηλεκτρική παραγωγή, αφ’ ετέρου, λόγω της καθε- 
τοποιημένης δραστηριότητάς της, δεν έχει ανάλογη 
συμπεριφορά με τους υπόλοιπους παραγωγούς που 
συμμετέχουν στην αγορά, οδηγεί εκ των πραγμάτων 
στην ανάγκη λήψης ρυθμιστικών μέτρων, για τον πε¬ 
ριορισμό της καθοριστικής αυτής δύναμης και της εξ 
αυτής προερχόμενης ανισορροπίας στην αγορά, ώστε 
να μην ακυρωθούν στην πράξη οι όποιες προσπάθειες 
έχουν γίνει προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ανταγωνι¬ 
σμού. Οι ιδιώτες παραγωγοί που έχουν ενταχθεί στην εν 
λόγω αγορά, διαθέτουν μόνο μονάδες φυσικού αερίου, 
οι υψηλές τιμές και η υψηλή φορολόγηση του οποίου, 
δεν επιτρέπουν στις μονάδες αυτές να δράσουν αντα¬ 
γωνιστικά. Επιπλέον, η πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα 
της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου συντηρεί υψηλές 
τιμές του συγκεκριμένου καυσίμου και δεν επιτρέπει 
ούτε την ουσιαστική διαφοροποίηση της συμπεριφοράς 
των παραγωγών αυτών, ακόμα και στο μεταξύ τους 
ανταγωνισμό με ομοειδείς μονάδες. 

Επειδή, τα ειδικά αυτά προβλήματα που αντιμετω¬ 
πίζει η ελληνική αγορά γίνονται ακόμα πιο σύνθετα 
και δυσεπίλυτα, λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίπτωση 
που έχει η ταχύτατη, τελείως απρογραμμάτιστη και μη 
ισορροπημένη, διείσδυση των ΑΠΕ, ιδιαίτερα δε των φω- 
τοβολτάίκών, στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, γεγονός 
που έχει επηρεάσει καθοριστικά και αντίστοιχες αγορές 
ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Η μέχρι σήμερα κατανόη¬ 
ση της οικονομικής διάστασης των ηλεκτρικών αγορών 
έχει ουσιωδώς μεταβληθεί, εφ’ όσον είναι απολύτως 
σαφές ότι η βιωσιμότητα των συμβατικών μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που μέχρι σήμερα 
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είχαν τη δυνατότητα, σε ομαλώς λειτουργούσες αγορές, 
να ανακτούν τα λειτουργικά και κεφαλαιουχικά τους 
κόστη μέσω της καθημερινής λειτουργίας τους, πλήτ¬ 
τεται πλέον σοβαρά, λόγω της σημαντικής μείωσης των 
ωρών λειτουργίας τους από την υποκατάστασή τους 
από την παραγωγή των ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, η ταχύτατη 
ως άνω διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργεί και την ανά¬ 
γκη διατήρησης των συμβατικών μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε διαθεσιμότητα, προκειμένου 
αυτές να καλύπτουν τη διακοπτόμενη και απρόβλεπτη 
παραγωγή τους. Αυτή η εξέλιξη, δημιουργεί με τη σειρά 
της την ανάγκη ανάπτυξης νέων μηχανισμών και νέων 
διακριτών αγορών, όπου οι συμβατικές μονάδες θα είναι 
σε θέση να ανακτούν τα κόστη τους, παρέχοντας πλέον 
όχι ενοποιημένα (όυηάίθά) ενεργειακά προϊόντα, αλλά 
διακριτά προϊόντα εφεδρείας, επικουρικών υπηρεσιών, 
αξιόπιστης διαθεσιμότητας, κ.α., προϊόντα των οποίων 
η ανάγκη θα αυξάνεται, όσο θα αυξάνεται και η κυμαι- 
νόμενη-διακοπτόμενη (ίηΐθππίΐίθηΐ) παραγωγή των ΑΠΕ. 

Επειδή, πέραν των ανωτέρω, η διεθνής συγκυρία έχει 
υποκρύψει μέχρι στιγμής τη βαρύτητα και την αρνητι¬ 
κή δυναμική που μπορεί να έχει στην εγχώρια αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, και συνεπώς στην ανταγωνιστι¬ 
κότητα της εθνικής μας οικονομίας, το κόστος του Μη¬ 
χανισμού Εμπορίας Ρύπων, η μεταβλητότητα του οποίου 
αποτελεί σήμερα καθοριστικό ανασταλτικό παράγοντα 
για τη διαμόρφωση μια σαφούς εθνικής στρατηγικής, 
όσον αφορά το βέλτιστο μίγμα καυσίμου για την οικο¬ 
νομία της χώρας. 

Επειδή, υπό τους όρους αυτούς, και λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τη γενικότερη συγκυρία, το ενδεχόμενο απαξίω¬ 
σης εγχώριων υποδομών που έχουν λίγα μόνο χρόνια 
λειτουργίας ή βρίσκονται ακόμα σε στάδιο κατασκευ¬ 
ής, θα είχε ιδιαιτέρως αρνητικά αποτελέσματα για τη 
λειτουργικότητα και ευστάθεια του ηλεκτρικού μας 
συστήματος. 

Επειδή, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αλλά και ο 
τρόπος εφαρμογής τους, πρέπει να θεωρηθούν ως ειδι¬ 
κά ρυθμιστικά μέτρα, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, 
που έχουν ως σκοπό τη διατήρηση των εύθραυστων 
ισορροπιών σε ένα ιδιαιτέρως δυσμενές οικονομικό 
περιβάλλον, υποστηρίζοντας αφ’ ενός την τεχνική και 
οικονομική δυνατότητα των υφιστάμενων υποδομών 
προς εξασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της 
χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, αφ’ ετέρου δημιουργώ¬ 
ντας σταδιακά τις κατάλληλες συνθήκες στην εγχώρια 
αγορά, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη διατηρήσιμων 
και αποδοτικών συνθηκών ανταγωνισμού. Οι συνθήκες 
αυτές αφ’ ενός θα μπορούν και θα πρέπει να επιτρέπουν 
την ανάκτηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των εν λόγω υποδομών, αφ’ ετέρου θα το επιτυγχάνουν 
με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, επ’ 
ωφελεία του τελικού καταναλωτή και της ανταγωνιστι¬ 
κότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Επειδή, δεν είναι δυνατό, με τη λήψη οποιωνδήποτε 
μέτρων, μερικά από τα οποία απαιτούν μακρά χρονική 
προετοιμασία (όπως, για παράδειγμα, η αλλαγή του 
μοντέλου αγοράς που υφίσταται σήμερα -πιαπόαΙΟΓγ 
ροοΙ- ή η δημιουργία διακριτών αγορών ενδοημερήσιων 
συναλλαγών ή αγορών παροχής επικουρικών υπηρε¬ 
σιών ή εφεδρείας), να αρθούν άμεσα οι υφιστάμενες 
στρεβλώσεις και ανισορροπίες της εγχώριας αγοράς, 
είναι αναγκαίο να λαφθούν μεταβατικά μέτρα τα οποία, 
έστω προσωρινά, θα μετριάζουν τον όποιο αρνητικό 


αντίκτυπο των στρεβλώσεων αυτών, αλλά ταυτοχρόνως 
θα παρέχουν και τον αναγκαίο χρόνο για το σχεδίασμά 
και την εφαρμογή νέων μηχανισμών και νέων μέτρων. 
Οι νέοι αυτοί μηχανισμοί και μέτρα, που σταδιακά θα 
αντικαταστήσουν τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα, θα 
επιτρέψουν την ανάπτυξη επαρκών συνθηκών ανταγω¬ 
νισμού, αίροντας έτσι τη συνεχή ανάγκη λήψης ρυθμι¬ 
στικών μέτρων για τη στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς. 

Επειδή, τα άμεσα μέτρα που λαμβάνονται, πρέπει να 
αφορούν μικρή, μεταβατική περίοδο, έως ότου οι νέοι 
μηχανισμοί και τα νέα μέτρα που έχουν προταθεί, και 
ήδη εξειδικεύονται από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της πρω¬ 
τοβουλίας της για τη συνολική αναδιοργάνωση της εγ¬ 
χώριας αγοράς ηλεκτρισμού, να τα υποκαταστήσουν. Οι 
νέοι αυτοί μηχανισμοί αφορούν ιδίως την πρόσβαση τρί¬ 
των στη λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή, μέσω 
δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, αλλά και την αναμόρφωση 
του μοντέλου αγοράς που υφίσταται σήμερα. Σκοπός 
των άμεσων μεταβατικών μέτρων είναι να διατηρηθεί 
μια σχετική οικονομική ισορροπία μεταξύ των συμμετε- 
χόντων στην εγχώρια αγορά, πράγμα που θα επιτρέψει 
και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας, υπό τις σημερινές 
δυσμενείς συνθήκες, των υφιστάμενων και προγραμμα¬ 
τισμένων υποδομών που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζο¬ 
ντα λειτουργίας, έτσι ώστε οι υποδομές αυτές να είναι 
εν τοις πράγμασι διαθέσιμες στις νέες συνθήκες που θα 
διαμορφωθούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή 
ενεργειακή αγορά. Οι παράγοντες αβεβαιότητας που 
επικρατούν στις αγορές αυτές είναι, επί του παρόντος, 
πολύ ισχυροί και καθοριστικοί, και επιβάλλουν οι όποιες 
ρυθμιστικές αποφάσεις να λαμβάνουν υπ’ όψη τους το 
ενδεχόμενο σημαντικών και απότομων μεταβολών στις 
επικρατούσες σήμερα συνθήκες. 

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, 
κρίνει σκόπιμη την άμεση απομείωση του ποσοστού 
προσαύξησης του Μεταβλητού Κόστους των Κατα- 
νεμόμενων Μονάδων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 159 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, από 10% που είναι 
σήμερα σε 0%, καθώς και την πλήρη κατάργηση του 
Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους από την 
01.07.2014. Μέτρα που τυχόν θα απαιτηθούν ένεκα της 
ως άνω κατάργησης, θα αποφασιστούν από τη ΡΑΕ έως 
την 31.03.2014, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί σχετική 
μελέτη με τη συνεργασία του Λειτουργού της Αγοράς 
και του Διαχειριστή του Συστήματος, για την αποτίμηση 
των επιπτώσεων από την οριστική παύση ισχύος του 
ως άνω Μηχανισμού, και τη διατύπωση ενδεχόμενων 
εναλλακτικών μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστω¬ 
θούν αρνητικά αποτελέσματα στη λειτουργία και την 
οικονομικότητα του Συστήματος και, γενικότερα, στην 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού και φυ¬ 
σικού αερίου. 

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, 
κρίνει σκόπιμη την κατάργηση, από την 1η Ιανουάριου 
2014, των ρυθμίσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρ¬ 
θρου 25 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
δηλ. της δυνατότητας η προσφερόμενη τιμή για την 
πρώτη βαθμίδα δηλ. για ποσότητα ενέργειας έως 30% 
της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς 
Έγχυσης να είναι χαμηλότερη της Διοικητικά Οριζόμε¬ 
νης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας. Προ της 
παύσης εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης θα συντα¬ 
χθεί ειδική μελέτη από τη ΡΑΕ, με τη συνεργασία του 
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Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συ¬ 
στήματος, για την αποτίμηση των επιπτώσεων από την 
οριστική παύση ισχύος της ως άνω ρύθμισης (κανόνας 
του 30%), και τη διατύπωση ενδεχόμενων εναλλακτικών 
μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστωθούν αρνητικά απο¬ 
τελέσματα στη λειτουργία και την οικονομικότητα του 
Συστήματος και, γενικότερα, στην εύρυθμη λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. 

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη γενικότερη 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα 
θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Μηχανισμού 
Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, κρίνει σκόπιμη την πα¬ 
ράταση της ισχύος του Μεταβατικού Μηχανισμού Δι¬ 
ασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, κατά τα Άρθρα 288 έως 
291 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά ένα Έτος Αξι¬ 
οπιστίας, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014. 

Επειδή, στο πλαίσιο επανασχεδιασμού του ως άνω 
Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, ο οποίος 
θεωρείται αναγκαίος για τη διασφάλιση της επάρκειας 
ισχύος του Συστήματος και την εν γένει ασφάλεια εφο¬ 
διασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, ο εν λόγω 
Μηχανισμός πρέπει να επαναξιολογηθεί και να προσαρ¬ 
μοστεί στους κανόνες της αγοράς και στις υφιστάμενες 
συνθήκες αυτής, ώστε να ανταποκρίνεται στην επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίον έχει θεσπιστεί. Συναφώς, 
ο Μηχανισμός αυτός πρέπει να εξορθολογιστεί και, 
κατά τούτο, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο 
μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται στη βάση της αρχής της 
αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις πιθανές 
οικονομικές αποδόσεις κάθε τύπου μονάδας από τη 
συμμετοχή στον ΗΕΠ. 

Συνεπώς, υποχρέωση έκδοσης ΑΔΙ και, συναφώς, δι¬ 
καίωμα πληρωμής για τη διαθεσιμότητά τους πρέπει 
να έχουν μόνο οι μονάδες εκείνες που είναι πράγματι 
αναγκαίες για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος 
του Συστήματος, σε μακροχρόνια βάση, στην οποία 
και αποσκοπεί ο Μηχανισμός των ΑΔΙ. Σε διαφορετική 
περίπτωση, ο εν λόγω Μηχανισμός, στο σύνολό του, 
ενδέχεται να κριθεί ως μη σύμφωνος με τις προϋποθέ¬ 
σεις που πρέπει να πληρούν οι κρατικές παρεμβάσεις 
στον τομέα της ενέργειας, παρεμβάσεις που πρέπει να 
περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο. Επομέ¬ 
νως, μονάδες οι οποίες, βάσει της διεθνούς πρακτικής, 
έχουν εξαντλήσει την τεχνική και οικονομική διάρκεια 
ζωής τους και είναι οικονομικά και τεχνικά μη αποδο¬ 
τικές, σε σχέση με ομοειδείς Κατανεμόμενες Μονάδες, 
με αποτέλεσμα οι μονάδες αυτές για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα να μην επιλέγονται για κατανομή από τον 
ΗΕΠ, ανεξαρτήτως εάν εξακολουθούν τυπικά να είναι 
Κατανεμόμενες Μονάδες, δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα 
να εκδίδουν ΑΔΙ και να είναι εγγεγραμμένες στο Μη¬ 
τρώο ΑΔΙ του Διαχειριστή του Συστήματος. Και τούτο, 
διότι η παραμονή των ανενεργών αυτών μονάδων στο 
σχετικό Μητρώο, εν τέλει δρα ως ανασταλτικός παρά¬ 
γων για τη δραστηριοποίηση νεότερων και αποδοτικό¬ 
τερων μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, εφ’ όσον το 
αποτέλεσμα του εν ισχύ ρυθμιστικού μέτρου είναι, εν 
τοις πράγμασι, η συμπίεση των εσόδων των νεότερων 
και αποδοτικότερων αυτών μονάδων, η χρησιμότητα 
των οποίων προεκβάλλεται στον ορίζοντα χρόνου που 
προβλέπεται ότι το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων 
της ΡΑΕ θα αποδώσει απτά και μετρήσιμα αποτελέ¬ 
σματα (2017-2018). 


Ειδικότερα, και προς εξειδίκευση των ως άνω, ο Μη¬ 
χανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος οφείλει, στην 
παρούσα συγκυρία, να εξυπηρετήσει ταυτοχρόνως δύο 
(2) βασικούς στόχους: α) τη διασφάλιση μακροχρονίως 
επαρκούς διαθέσιμης ισχύος, και β) την επίτευξη του 
πρωταρχικού αιτήματος για ασφάλεια εφοδιασμού, στο 
πλαίσιο της σταδιακής ανάπτυξης συνθηκών ανταγωνι¬ 
σμού και της δυνατότητας της αγοράς να επιτρέψει την 
ανάκτηση των αναγκαίων κεφαλαίων για την ασφάλεια 
αυτή. Η πραγματικότητα, όμως, ως προς τον τρόπο και 
το αποτέλεσμα της λειτουργίας της ηλεκτρικής αγοράς 
στη χώρα μας, λόγω των χρόνιων δομικών και λειτουρ¬ 
γικών της στρεβλώσεων, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικού και ομαλά λειτουργούντος ανταγω¬ 
νισμού, ο οποίος και θα επέτρεπε την επίτευξη του 
στόχου της ασφάλειας εφοδιασμού υπό τους όρους της 
νομοθεσίας. Ακριβώς, το σύνολο των μέτρων που έχουν 
προταθεί και εξειδικεύονται ήδη από τη ΡΑΕ, περιλαμ- 
βανομένης και της πρόσβασης τρίτων σε λιγνιτική και 
υδροηλεκτρική παραγωγή, η οποία ως στόχο έχει την 
ανάπτυξη ανταγωνισμού τόσο στη χονδρική όσο και στη 
λιανική αγορά, θα επιτρέψει, σταδιακά, τον περιορισμό 
ή και την άρση των ρυθμιστικών μεταβατικών μέτρων 
που πρέπει να λαμβάνονται υπό τις παρούσες συνθήκες, 
εν είδει υποκατάστασης μιας αποτελεσματικής δομής 
της αγοράς και ενός λειτουργούντος ανταγωνισμού. 
Υπό τους όρους αυτούς, οι διατάξεις του Κώδικα ως 
προς το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, 
όπου προβλέπονται ελεύθερες διαπραγματεύσεις ως 
προς την τιμή επί των Συμβάσεων Διασφάλισης Ισχύος 
(ΣΔΙ), μεταξύ των υπόχρεων (εκπροσώπων φορτίου) και 
των παραγωγών, και ιδίως ο Μεταβατικός Μηχανισμός 
Διαθεσιμότητας Επαρκούς Ισχύος, ο οποίος, ελλείψει 
ανταγωνιστικών συνθηκών, τόσο στη λιανική όσο και 
στη χονδρική αγορά, παραμένει ως ένα ακόμα ρυθμιστι¬ 
κό μέτρο για τη συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς, 
πρέπει, κατά την εφαρμογή τους, να λαμβάνουν υπ’ όψη 
και να προσαρμόζονται στις υπάρχουσες συνθήκες της 
αγοράς, και στην πλήρη απουσία ανταγωνιστών δυνά¬ 
μεων που πιθανότατα να επέτρεπαν την αποτελεσμα¬ 
τική εφαρμογή των ως άνω μηχανισμών. Έως ότου το 
αποτέλεσμα που έχουν οι Μηχανισμοί αυτοί, ως προς 
τις σύμμετρες επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της 
αγοράς στους συμμετέχοντες, θα μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω ανταγωνιστικών συναλλαγών και συμφωνιών με¬ 
ταξύ των συμμετεχόντων, τυχόν άρση των μηχανισμών 
αυτών πιθανώς να αποδειχθεί ιδιαιτέρως προβληματική, 
αναφορικά με τις συνέπειες που θα έχει για το σύνολο 
της εγχώριας αγοράς. 

Επειδή, τα ρυθμιστικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνο- 
νται και πρέπει να στοχεύουν στη σταδιακή ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών συνθηκών, που θα επιτρέψουν και την 
ελαχιστοποίηση της ρυθμιστικής παρέμβασης, και προς 
τούτο θα πρέπει να συγκλίνουν και να συνδυάζονται, 
ώστε η σταδιακή αυτή αναμόρφωση της λειτουργίας 
της αγοράς να επιτυγχάνεται, αφ’ ενός με το κατ’ εκτί¬ 
μηση μικρότερο κόστος, αφ’ ετέρου να σηματοδοτεί και 
να διαμορφώνει με σχετική ασφάλεια τις συνθήκες που 
θα προκύψουν με το πέρας της σταδιακής αναμόρφω¬ 
σης. Για το λόγο αυτό, τα όποια ρυθμιστικά μέτρα έχουν 
μεταβατικό χαρακτήρα, εκτιμούνται και αξιολογείται η 
επίδρασή τους στην αγορά τόσο στο σύνολό τους, όσο 
και συνδυαστικά μεταξύ τους, και η καταλληλότητά τους 
αξιολογείται με κριτήριο το κατά πόσον καθοδηγούν/ 
δίνουν τα κατάλληλα σήματα, κίνητρα ή αντικίνητρα για 
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να κινηθεί το σύνολο της αγοράς προς πιο ανταγωνιστι¬ 
κές συμπεριφορές και κατάλληλες επενδυτικές αποφά¬ 
σεις. Η δυνατότητα αυτή, βέβαια, προϋποθέτει και την 
ύπαρξη των κατάλληλων εργαλείων/κανόνων αγοράς 
που να επιτρέπουν την αντικειμενική αποκάλυψη της 
αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται 
διακριτά στην ηλεκτρική αγορά, στη βάση των οποίων 
αξιών και μπορούν να διαμορφωθούν τα επενδυτικά 
σχέδια των συμμετεχόντων. 

Επειδή, οι παράγοντες αβεβαιότητας που επικρατούν 
τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή ενεργειακή αγο¬ 
ρά είναι, επί του παρόντος, πολύ ισχυροί και καθοριστι¬ 
κοί, και επιβάλλουν οι όποιες ρυθμιστικές αποφάσεις 
να λαμβάνουν υπ’ όψη τους το ενδεχόμενο σημαντικών 
και απότομων μεταβολών στις επικρατούσες σήμερα 
συνθήκες. 

Επειδή, επισημαίνεται και πάλι ότι, τα εν λόγω μετα¬ 
βατικά μέτρα στοχεύουν στη διατήρηση μιας σχετικής 
οικονομικής ισορροπίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
στην εγχώρια αγορά, πράγμα που θα επιτρέψει και τη 
διατήρηση της διαθεσιμότητας, υπό τις σημερινές δυ¬ 
σμενείς συνθήκες, των υφιστάμενων και προγραμματι¬ 
σμένων υποδομών που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
λειτουργίας, έτσι ώστε αυτές να είναι εν τοις πράγμασι 
διαθέσιμες στις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν, 
τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή ενεργειακή αγο¬ 
ρά, μέσω της στήριξής τους, αποφασίζει: 

Α. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 
22 και 96 του ν. 4001/2011, για την τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει¬ 
ας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012) όπως ισχύει, ως ακολούθως: 

1. Την τροποποίηση των διατάξεων της περίπτωση 
(β) της παραγράφου 2 του άρθρου 159, με τη διαγρα¬ 
φή του δευτέρου εδαφίου αυτής, που έχει ως εξής: 
«Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες 
προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για 
το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται 
εντός του έτους αυτού». 

2. Την προσθήκη νέας παραγράφου 5 στο άρθρο 159 
ως εξής: 

«5. Η ισχύς της παραγράφου 2 παύει από την 11ουλίου 
2014». 

3. Την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 
189 ως εξής: 

«7. Κατά τη διάρκεια ενός Έτους Αξιοπιστίας (Ν) η Υπο¬ 
χρέωση Επάρκειας Ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου 
καθορίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής, και υπολογί¬ 
ζεται, σε Μ\Λ/Ιί, ως το μέγεθος που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό των εξής παραγόντων: 

α) της μέγιστης ωριαίας ζήτησης στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα και Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σε Μ\Λ/ά κατά το 
προηγούμενο Έτος Αξιοπιστίας (Ν-1), προσαυξημένης 
κατά το εκτιμώμενο μέγεθος ισχύος των περικοπών 
φορτίου που ενδεχομένως έγιναν κατά την ίδια ώρα. Η 
ζήτηση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Διασυνδεδε- 
μένο Δίκτυο υπολογίζεται ως το άθροισμα της συνο¬ 
λικής ζήτησης του Συστήματος και της εκτίμησης της 
παραγωγής από Μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο 
Δίκτυο Διανομής. 

β) του Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Παραγωγής 
που ισχύει για το εν λόγω Έτος Αξιοπιστίας (Ν), και 

γ) του λόγου που προκύπτει διαιρώντας το Φορτίο 
Αιχμής που αντιστοιχίζεται για τη συγκεκριμένη Περίο¬ 


δο Κατανομής στον Εκπρόσωπο Φορτίου, με το άθροι¬ 
σμα των αντίστοιχων Φορτίων Αιχμής του συνόλου των 
Εκπροσώπων Φορτίου. 

Το Φορτίο Αιχμής κάθε Εκπροσώπου Φορτίου υπο¬ 
λογίζεται κατά τη διάρκεια ενός Έτους Αξιοπιστίας (Ν), 
σύμφωνα με την παράγραφο (5) και λαμβάνοντας υπόψη 
τους Μετρητές που εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος αυτός 
τη συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής και το Μέσο Φορ¬ 
τίο στην Αιχμή του Συστήματος κάθε Μετρητή κατά το 
προηγούμενο Έτος Αξιοπιστίας (Ν-1). Ειδικά για τους 
Μετρητές Ορίων Δικτύου, ο βαθμός εκπροσώπησής τους 
από έκαστο Εκπρόσωπο Φορτίου καθορίζεται ενιαία 
για το σύνολο των Μετρητών αυτών, βάσει των εκ των 
προτέρων εκτιμώμενων ποσοστών εκπροσώπησης των 
Μετρητών αυτών που υπολογίζονται κατά τα καθοριζό¬ 
μενα στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περι¬ 
οδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου». 

4. Την τροποποίηση της παραγράφου 11 του Αρθρου 
189 ως εξής: 

«11. Η Οριστική Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος κάθε 
Εκπροσώπου Φορτίου υπολογίζεται για κάθε Περίοδο 
Κατανομής ενός Έτους Αξιοπιστίας (Ν) ως το μέγεθος 
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των εξής πα¬ 
ραγόντων: 

α) της μέγιστης ωριαίας ζήτησης στο Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα και Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σε Μ\Λ/ά κατά το 
προηγούμενο Έτος Αξιοπιστίας (Ν-1), προσαυξημένης 
κατά το εκτιμώμενο μέγεθος ισχύος των περικοπών 
φορτίου που ενδεχομένως έγιναν κατά την ίδια ώρα. Η 
ζήτηση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Διασυνδεδε- 
μένο Δίκτυο υπολογίζεται ως το άθροισμα της συνο¬ 
λικής ζήτησης του Συστήματος και της εκτίμησης της 
παραγωγής από Μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο 
Δίκτυο Διανομής. 

β) του Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Παραγωγής 
που ισχύει για το εν λόγω Έτος Αξιοπιστίας (Ν), και 

γ) του λόγου που προκύπτει διαιρώντας το Φορτίο 
Αιχμής που αντιστοιχίζεται για τη συγκεκριμένη Περίο¬ 
δο Κατανομής στον Εκπρόσωπο Φορτίου, με το άθροι¬ 
σμα των αντίστοιχων Φορτίων Αιχμής του συνόλου των 
Εκπροσώπων Φορτίου». 

5. Την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 
του Άρθρου 190, ως εξής: «Η αριθμητική τιμή της μο¬ 
ναδιαίας χρέωσης ΜΧΠΕ καθορίζεται με απόφαση του 
Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ». 

6. Την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 7 
του άρθρου 190, ως εξής: «Η αριθμητική τιμή της μονα¬ 
διαίας χρέωσης ΜΧΕΜΣ καθορίζεται με απόφαση του 
Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ». 

7. Την προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο άρθρου 
191, με το εξής περιεχόμενο: «6. Η ΡΑΕ, δύναται, με από¬ 
φασή της, να διαπιστώνει ότι κάποιες Μονάδες, σύμφω¬ 
να με τη διεθνή πρακτική έχουν εξαντλήσει την τεχνική 
και οικονομική διάρκεια ζωής τους και είναι οικονομι¬ 
κά και τεχνικά μη αποδοτικές σε σχέση με ομοειδείς 
Κατανεμόμενες Μονάδες, και προς τούτο συνεκτιμά 
τις αντικειμενικές δυνατότητες των ως άνω Μονάδων 
να συμμετέχουν και να κατανέμονται στον Ημερήσιο 
Ενεργειακό Προγραμματισμό. Με την απόφασή της αυτή 
δύναται να αρνηθεί την καταχώρηση ή να διαγράψει από 
το Μητρώο ΑΔΙ, τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος 
που έχουν εκδοθεί από τις Μονάδες αυτές». 
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8. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 288 
κατά τρόπο ώστε: 

α) να αντικατασταθεί το πρώτο εδάφιο αυτού ως εξής: 
«Οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τη διασφάλιση 
επαρκούς ισχύος κατά τα άρθρα 288 έως και 291 του 
παρόντος Κώδικα ισχύουν έως και το Έτος Αξιοπιστίας 
2013-14», και 

β) να διαγράφει το δεύτερο εδάφιο που φέρει το 
εξής περιεχόμενο: «Για το προαναφερθέν έτος, τίθεται 
ως προθεσμία για την υποβολή στον Διαχειριστή του 
Συστήματος των αιτήσεων που σχετίζονται με τον εν 
λόγω μηχανισμό από τους Συμμετέχοντες στην αγορά 
η 15η Οκτωβρίου 2012». 

9. Την προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο Άρθρο 290 
ως εξής: 

«4. Γ ια την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους Αξιο¬ 
πιστίας 2013-2014, με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται, 
μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίες κρίνονται 
ως απαραίτητες για την εξασφάλιση επαρκούς ισχύος 
για την περίοδο μέχρι της περάτωσης της αναδιορ¬ 
γάνωσης των κανόνων της αγοράς. Για τις μονάδες 
αυτές και για κάθε Αποδεικτικό Διαθεσιμότητας Ισχύος 
που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ΑΔΙ σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του άρθρου 192, ο Διαχειριστής του 
Συστήματος καταχωρεί ένα επιπλέον Αποδεικτικό Δι¬ 
αθεσιμότητας Ισχύος στο Μητρώο ΑΔΙ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, και για το οποίο εφαρ¬ 
μόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση τροποποίησης, 
διαγραφής ή αναστολής ενός ΑΔΙ σύμφωνα με το άρθρο 
193 του παρόντος Κώδικα, τροποποιείται, διαγράφεται 
ή αναστέλλεται αντίστοιχα ένα ακόμα ΑΔΙ το οποίο 
αντιστοιχεί στο ΑΔΙ που έχει καταχωρηθεί επιπλέον 
από τον Διαχειριστή του Συστήματος.». 

Β. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 
22 και 120 του ν. 4001/2011, για την τροποποίηση και 
συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012) όπως ισχύει 
ως ακολούθως: 

Την τροποποίηση του άρθρου 25, με την προσθήκη 
παραγράφου 4 ως εξής: 

«4. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 παύει από την 
1 Ιανουάριου 2014». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

-♦- 

Αριθμ. Απόφ. 339/2013 (2) 

Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστή¬ 
ματος, εν όψει των μέτρων αναδιοργάνωσης της εγ¬ 
χώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Τακτική συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2013) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), 
όπως ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 
22, 23, 24, 30, 96,120 και 140. 

2. Τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυ¬ 
βέρνηση στα πλαίσια του Προγράμματος Οικονομικής 


Στήριξης, και ιδίως τις δεσμεύσεις σχετικά με την με- 
σο-μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ως εξής: 

«ΜοπιοΓαηάυπι οΐ υηάΘΓδίβηάίηρ οη δρθοίίίο Εοοηοπιίο 
ΡοΙϊογ ΘοηάίΙίοηαΙίΙγ... 

6.1.5 ΡΙβηηίηρ ίίι© όονοίορπηοπΐ οί ίίι© ©Ι©οΙποίίγ πίβγΙκθΙ 
ίη ΙΗι© πιοάίυιπ Ιο Ιοηρ Ιοππ 

1. ΒυίΙάίηρ υροη ΐΗιβ ΓβροΓί οΐ ΒΑΕ ρυί>Ιίδίι©ά ίη ϋθΟθπιάθΓ 
2012 3ηά ΒΑΕ Γ©οοπιπι©ηά3ΐίοηδ, ίίι© 3υίίιοπίί©δ ννίΙΙ 
ρΓθδθπί ίο ίίΐθ ΕΙΙ Θοπιπιίδδίοη δοΓνίοοε όγ Μαγ 2013 Ιογ 
οοηευΙΙθίίοη 3 ά©ί3ίΙ©ά 3θίίοη ρΐ3η ννίίίι ίάοηίίίίθά ίίπιο 
όουηά είβρε 3ηά 3 ό3ίο ΐοτ ίίδ δυβδίαηίίβΙ οοπιρίθίίοη, Ιογ 
ίίΐθ ΐΓ3Π5ίίίοη οί ίίι© βίθοίποίίγ ηΐ3Γΐ<6ΐ ίο ίίι© Ευ ΤβΓροί 
ΜοάθΙ. Τίιίδ ρΐ3η ννίΙΙ ©δίβάΐίδίι οοπιροίΙΙίοη, δίίπιυΐβίθ θηίιγ, 
ΓθίΙοοί ίίι© ΓθίοΐΊΐηδ οί ΡΡΟ, 3ηά Γβπιονβ πιβγΚθΙ άίδίΟΓίίοηδ; 
3ηά ίί ννίΙΙ ηοί ΘΠΪ3ΪΙ δΐ3ίο Αίά. (Μογ 2013). Τίιίδ ρΙβη ννίΙΙ 

ΘΠΪ3ΪΙ ίηίθΓ 3ίί3, 

ί. ίοδίβπηρ οοπιροίΙΙίοη όγ δΙίπιυΐΒΐίηρ οπίιγ ΙίίΓουρίΐ: 

• Τίιο βυοίίοηίηρ οί 3 δίρηίίίοβηί βπιουηί οί ΡΡΟ ρΓοάυοοά 
θΙθΟίΐΊΟίίγ <3ΐ Ιθ3δΐ 1600ΜΧΛ/) ννίίίι θίΐ3Γ3θί6Νδίίθδ ΓθίΙοοΙίηρ 
ΡΡΟδ 9οηθΓ3ίίοη ροΓίίοΙίο; 

• Ρηοίηρ οί ΒυοΙίοηοά ρωάυοίδ ννίΙΙ 13 Ι<θ ίηίο βοοουηί 
ίίιο ηοβά ίο 3νοίά 3 ρπο© δρυοοζο 3ί Γ©ί3ίΙ ΙονοΙ; 

• Το ίοδίθΓ οηίΓγ, βΙίρίόΙ© άίάάθΓδ ίη ίίιο βυοίίοη ννίΙΙ ό© 
ΘίΘΟίποίΙγ δυρρΙίβΓδ οηΐγ; 

• Τίιο ρΙβη ίδ ίο Γβπιβίη ίη ρΙβοο ίοΓ 3 δθί άϋΓβίίοη. Τίιο 
ρΙβη ννίΙΙ ίιοννονοΓ ίηοΐυάο 3 πίθοίιβηίδπι ίοΓ ΒΑΕ ίο τονίδο 
3Π0/0Γ ΘΧίθΠΐ ίί ννίίίι 3 νίονν ίο (ί) ΘΠδυΓΘ ίί Γθπΐ3ίπδ ίη ρΐ30θ 
υηίίΙ οοπιροίΙΙΙνο οοηάίΐίοηδ 3Γβ δΒίίδίαοίΟΓγ (η) ίπιρωνο ίίδ 
οοηΐιηυίης οίίθοίίνθποδδ ίη ΟΓθβΙίηρ οοπιροΙΙΙινο οοηάίΐίοηδ 
(ίϋ) οηδυΓβ 1ίΐ3ί ίηνΘδίπΊΘηί ίηοΘηίίνθδ 3γθ ηοί υηάυΐγ 
βίίΘΟίθά (ίϋ) ΘΠδϋΓθ ίί οοηνΘΓρβδ ίο ΙίΐΘ Ευ ΙβΓρΘί πιοάβΙ. 

ίί. Βθπιονίη9 πΐ3Γΐ<Θΐ άίδΙΟΓίίοηδ ΙίΐΓθϋ9ίΐ: 

• Α Γθνίβνν ίο πιοάίίγ/ρίιβδΘ ουί ίίιβ νβπβάΙ© οοδί 
ΓΘΟονθΓγ πίΘοίιβηίδηι (30% τυΙ©) ©ηδυππ9 Ιίΐ3ί ίίΐΘ πιοδί 
Θίίϊοίθηί ροννβΓ ρίβηίδ 3 γθ άίδρβίοίίΘά 3ΐ 311 ΙίπίΘδ; 

• Α ΓΘνϊθνν οί ίίιβ 03ρ30Ϊΐγ ΓΘδΘΓνβ δγδίΘπι ννίίίι 3 νίβνν 
ίο 0ΓΘ3ΪΘ ίηΟΘηίίνΘδ ίο ΓΘίΪΓΘ ϊηΘίίίΟΪΘηΙ ροννΘΓ ρΐ3Πίδ 3Π0/ 
ογ ίηοθηίΜδΘ ίηνΘδΙπίΘηΙδ ίΐΘΓΘίη; 

• ΤίΊΘ άΘνΘίορπίΘΠί οί 3 ί33ΐ3Πθίη9 ΓΠ3Γΐ<Θΐ. ΙηάϋδίΠ3ΐ 
ϋδΘΓδ δίίουΐά ρ3ΓΪΪ0Ϊρ3ΪΘ ΙΟ ίίΐίδ δγδίΘΓπ. Βθνν3Γ0δ πΐυδί ί)Θ 
ί>3δβά οη ΙίΐθίΓ οάΪΘΟΐϊνΘ οοηΐπάϋΐίοη ίο δγδίΘπι δίβάίΐίΐγ. 

2. ΤίΐΘ ρΐ3Π ίδ 3άθρίΘ0 ΙΠ ϋϋΠΘ 2013, 3ίίΘΓ ίηοοΓροΓ3ίίη9 
3ηγ οοπιπίΘπίδ άγ ίίι© ΕυΓορΘβη ΟοπιηΊίδδίοη.» 

(Πηγή :ίιΙΙρ://Θθ.6ϋΓορ3.θυ/Θθοηοπιγ.ίίη3ηοΘ/ρυΐ3ΐΙθ3ίΙοηδ/ 
οοο3δίοπ3ΐ.ρ3ρθΓ/2013/ράί/οορ148.ΘΠ.ράί) 

3. Τ ις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 25. 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συ¬ 
στήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/ 
31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως 
τις διατάξεις των άρθρων 159,180 έως 193 και 288 έως 291. 

5. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 2608/2008, για τον 
καθορισμό του ποσοστού προσαύξησης του μεταβλητού 
κόστους για το ημερολογιακό έτος 2008. 

6. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 2258/2010, για τον κα¬ 
θορισμό του ποσοστού προσαύξησης του μεταβλητού 
κόστους από την 1η Οκτωβρίου 2010. 

7. Την από 29.10.2010 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ Β' 1700/29.10.2010), σχετικά με τον καθορισμό της 
αριθμητικής τιμής του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής 
Ισχύος σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ 
ανά έτος (45.000€/ Μ\Λ/-έτος). 
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8. Την από 27.09.2012 απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 798/2012 
(ΦΕΚ Β' 2655/28.09.2012) με θέμα «Καθορισμός των 
αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ 
και ΜΧΕΜΣ για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2012 - 
Σεπτέμβριος 2013», η οποία βασίστηκε στην ως άνω 
Υπουργική Απόφαση (σχετικό 7). 

9. Τις από 29.11.2012 τελικές προτάσεις της ΡΑΕ προς 
το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ (αριθμ. ΡΑΕ 0-53382), 
αναφορικά με την επανεξέταση βασικών ρυθμιστικών 
μέτρων και κανόνων με στόχο την αναδιοργάνωση 
της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 
προτάσεις διαμορφώθηκαν στην τελική τους μορφή 
κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης τριών (3) φάσεων που 
διενήργησε η Αρχή. 

10. Την από 4.2.2013 επιστολή του Υφυπουργού Πε¬ 
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς 
τον Πρόεδρο της ΡΑΕ (αριθμ. ΡΑΕ 1-168017), στην οποία 
επισημαίνεται ότι «...οι προτάσεις αυτές βρίσκονται στη 
σωστή κατεύθυνση, τόσο σε ό,τι αφορά τη χονδρε¬ 
μπορική αγορά, όσο και τη λιανική αγορά, και συνεπώς 
θεωρούμε ότι αποτελούν τη βάση για τον παραπέρα 
σχεδίασμά μας», και στην οποία επιστολή ζητείται η 
συγκρότηση τριών (3) σχετικών Ομάδων Εργασίας από 
τη ΡΑΕ για την περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω 
προτάσεων. 

11. Την Απόφαση Προέδρου ΡΑΕ 18/28.02.2013, με την 
οποία συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν τρεις (3) Ομάδες 
Εργασίας για την αναγκαία επεξεργασία και περαιτέρω 
εξειδίκευση των τελικών προτάσεων της ΡΑΕ, σχετικά 
με: α) αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της χονδρεμπορικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, β) δημοπρασίες λιγνιτι- 
κών και υδροηλεκτρικών προθεσμιακών προϊόντων, και 
γ) τροποποιήσεις των κανόνων της χονδρεμπορικής 
αγοράς για την εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Μοντέλο Αγοράς (ΤαΓροΙ ΜοάθΙ), καθώς και για τη σύ¬ 
σταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού των ως 
άνω Ομάδων Εργασίας. 

12. Την από 19.06.2013 επιστολή του Προέδρου της 
Επιτροπής Συντονισμού των ως άνω Ομάδων Εργασί¬ 
ας προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ και τον Πρόεδρο της 
ΡΑΕ (αριθμ. ΡΑΕ 0-55264), με θέμα «Τελικές προτάσεις 
βραχυπρόθεσμων μεταβατικών μέτρων για την αναδι¬ 
οργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού». 

13. Τις από 21.06.2013 απόψεις της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής προς το ΥΠΕΚΑ (αριθμ. ΡΑΕ 1-172739/26.06.2013), 
σχετικά με το προτεινόμενο βραχυπρόθεσμο χρονοδι¬ 
άγραμμα μεταβατικών μέτρων για την αναδιοργάνωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την από 
03.07.2013 ηλεκτρονική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επι¬ 
τροπής προς το Γ ενικό Γ ραμματέα του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. 
ΡΑΕ 1-173103/04.07.2013), με την οποία η Γενική Διεύθυν¬ 
ση Ενέργειας της ΕΕ επιβεβαιώνει προς το ΥΠΕΚΑ «... 
ννο ίιανο βχαπιίπθά Ιόο άοουπιοπί γου εοπί υε γβείθίτίαγ 
ονοηιπρ. II Γθεροπάε Ιο Ιίια οοίππιαπίε ννβ πιαάθ Ιο Ιόβ 
άΓαίΙ ρΐαη γου 3θπί υβ οπ ϋυπθ ΙΟίά». 

14. Τ ις από 05.07.2013 και 08.07.2013 ηλεκτρονικές επι¬ 
στολές (αριθμ. ΡΑΕ 0-55440 και 0-55445, αντίστοιχα), με 
τις οποίες παρασχέθηκαν προς το ΥΠΕΚΑ διευκρινίσεις 
επί των προτάσεων του ως άνω σχετικού 12. 

15. Την από 09.07.2013 επιστολή του Υφυπουρ¬ 
γού ΠΕΚΑ προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ (αριθμ. ΡΑΕ 
1-173258/09.07.2013), η οποία αναφέρει ότι:«... σας γνω¬ 
ρίζουμε ότι συμφωνούμε με τις υποβληθείσες, με την 
προαναφερόμενη σχετική επιστολή [σχετ. 12], εξειδι¬ 


κευμένες προτάσεις και τα προτεινόμενα μεταβατικά 
μέτρα και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος 
στην Ολομέλεια της ΡΑΕ για την έκδοση σχετικής απο- 
φάσεως, υπό το πρίσμα της μειώσεως του συνολικού 
κόστους για το Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής». 

16. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 338/2013 σχετικά με 
την «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/31 -1-2012) και του Κώδικα Συ¬ 
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31-1-2012)». 

17. Το κείμενο «ΟοπιπιυπίοεΙίοπ ϊιόππ Ιίΐθ Οοπιπιίεδίοπ 
Ιο Ιόθ ΕυΓορθ3π ΡαιΙίαπίθηΙ, Ιόθ ΟουποίΙ, Ιόθ ΕυΐΌρββη 
Εοοποπήο 3πά ΒοοίβΙ ΟοπιπιίΙΙβθ 3πά Ιάθ ΟοπηπιίΙίθΘ οί 
ΐόθ Βορίοηε: ΜβΙύηρ ίήθ ΙηΙθΓΠβΙ ΕηβΓργ Μ3γΙ<θΙ \λ/ογΚ» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (00Μ(2Θ12) 663 ΐίηβΙ). 

18. Το κείμενο «Θγθθπ ρβροη Α ΪΓ3ηηβ\Λ/0Γΐ< ίθΓ οΐίπιβίθ από 
ΘΠΘΓ 9 Υ ροΐίοίβε» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΟΟΜ(2013) 
169 ΙίπβΙ). 

19. Το κείμενο «ΕποΓργ οόβΙΙθηροε βηά ροΐίογ: Οοηηπιίεείοη 
οοηΐΓίόυίίοη Ιο Ιήθ ΕυΐΌρββη ΟουποίΙ 22 Μεγ 2013» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΙιΙΙρ://6θ.θυΐΌρ3.θυ/θυΐΌρθ2020/ 
ράί/βηθΐ' 9 γ 2 _θη.ράί). 

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ¬ 
ϋπολογισμού. 

σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά τις διατάξεις του 
Άρθρου 22 παράγραφος (1) του ν. 4001/2011, παρακολου¬ 
θεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας 
και αποφασίζει τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμ- 
βανομένης της έκδοσης κανονιστικών πράξεων, ιδίως 
ως προς την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, 
των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που τίθενται με το 
ν. 4001/2011, την προστασία των καταναλωτών και την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, 

«.2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος 

ρυθμίζονται ιδίως: (ε) Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο 
Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή του 
φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και 
των επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστά¬ 
σεις παραγωγής και σε εγκαταστάσεις που παρέχουν 
δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμη¬ 
σης ενέργειας, καθώς και τη χρήση των Διασυνδέσεων. 
Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμ- 
βάνονται υπόψη: (αα) Ο προγραμματισμός εγχύσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απορροφήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, καθώς και παρο¬ 
χής επικουρικών υπηρεσιών για δεδομένη χρονική περί¬ 
οδο, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής και των 
Διασυνδέσεων, (γγ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του Συστή¬ 
ματος, καθώς και των εγκαταστάσεων που μπορούν να 
παρέχουν δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και 
εξοικονόμησης ενέργειας, (στ) Ο τρόπος, η έκταση, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους 
κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκα¬ 
ταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής του Συστήματος 
δίνει προτεραιότητα: (αα) Στις εγκαταστάσεις παραγω¬ 
γής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής σύμφωνα 
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με το άρθρο 9 του ν. 3468/2006. (ββ) Σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής που χρησιμοποιούν πρωτογενή ενέργεια 
από εγχώρια ενεργειακά καύσιμα μέχρι ποσοστού 15% 
της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας η 
οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια 
κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους, (ζ) Ο 
τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον 
Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγω¬ 
γής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής, 
των προμηθευτών, των επιλεγόντων πελατών και των 
χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενι¬ 
αία κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και το κόστος να επι¬ 
μερίζεται κατά το δυνατόν σε αυτούς που προκαλούν 
τις αποκλίσεις, (η) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι 
διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και της δι¬ 
αχείρισης των αποθεμάτων ύδατος στους ταμιευτήρες, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις του ν. 3199/2003 
(Α' 280). (θ) Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων 
διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πλη- 
ρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
το ΕΣΜΗΕ και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία παροχής κινήτρων και επιβολής κυρώσεων 
από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ιδίως για τη δι¬ 
αθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας περιλαμβανόμενης και της διατήρησης ασφα¬ 
λών περιθωρίων προσφοράς ισχύος και την εύρυθμη 
λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορ¬ 
ροφήσεων και της κατανομής φορτίου, καθώς και την 
προστασία του περιβάλλοντος, (ι) Ο τρόπος, η διαδικα¬ 
σία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών για τη δια¬ 
θεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.(ιζ) Κάθε 

άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, ασφαλή και 
αποδοτική διαχείριση του Συστήματος.... ιθ) Ο τρόπος, 
η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών 
ως αντάλλαγμα για τις μονάδες παραγωγής που έχουν 
κατανεμηθεί. 3. Υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστή¬ 
ματος, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από γνώμη του 
Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Με απόφαση της ΡΑΕ 
εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παραγράφου 1». 

Επειδή η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
κατά το άρθρο 159 παράγραφος (2) του Κώδικα Διαχεί¬ 
ρισης του Συστήματος, καθορίζει με απόφασή της το 
ποσοστό προσαύξησης του Μεταβλητού Κόστους της 
Μονάδας, ώστε να είναι σταθερό και ενιαίο για όλες 
τις Μονάδες: «...β. το αντίστοιχο συνολικό κόστος της 
Μονάδας, βάσει του Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, 
προσαυξημένο κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις 
Μονάδες ποσοστό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση 
της ΡΑΕ». 

Επειδή, κατά το άρθρο 191, παράγραφος (6) του Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης του Συστήματος: «6. Η ΡΑΕ, δύναται, 
με απόφασή της, να διαπιστώνει ότι κάποιες Μονάδες, 
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική έχουν εξαντλήσει την 
τεχνική και οικονομική διάρκεια ζωής τους και είναι οι¬ 
κονομικά και τεχνικά μη αποδοτικές σε σχέση με ομοει- 
δείς Κατανεμόμενες Μονάδες, και προς τούτο συνεκτιμά 
τις αντικειμενικές δυνατότητες των ως άνω Μονάδων 


να συμμετέχουν και να κατανέμονται στον Ημερήσιο 
Ενεργειακό Προγραμματισμό. Με την απόφασή της αυτή 
δύναται να αρνηθεί ή να άρει την καταχώρηση, από το 
Μητρώο ΑΔΙ, των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος 
που έχουν εκδοθεί από τις Μονάδες αυτές.». 

Επειδή, κατά το άρθρο 290, παράγραφος (4) του Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης του Συστήματος: «Για την περίοδο 
μέχρι το τέλος του έτους Αξιοπιστίας 2013-2014, με 
απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται, μονάδες σύγχρονης 
τεχνολογίας, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για 
την εξασφάλιση επαρκούς ισχύος για την περίοδο μέχρι 
της περάτωσης της αναδιοργάνωσης των κανόνων της 
αγοράς. Γ ια τις μονάδες αυτές και για κάθε Αποδεικτι¬ 
κό Διαθεσιμότητας Ισχύος που έχει καταχωρηθεί στο 
Μητρώο ΑΔΙ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 
192, ο Διαχειριστής του Συστήματος καταχωρεί ένα επι¬ 
πλέον Αποδεικτικό Διαθεσιμότητας Ισχύος στο Μητρώο 
ΑΔΙ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, 
και για το οποίο εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Σε πε¬ 
ρίπτωση τροποποίησης, διαγραφής ή αναστολής ενός 
ΑΔΙ σύμφωνα με το άρθρο 193 του παρόντος Κώδικα, 
τροποποιείται, διαγράφεται ή αναστέλλεται αντίστοι¬ 
χα ένα ακόμα ΑΔΙ το οποίο αντιστοιχεί στο ΑΔΙ που 
έχει καταχωρηθεί επιπλέον από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος». 

Επειδή, κατά το Αρθρο 291, παράγραφος (1) του Κώδι¬ 
κα Διαχείρισης του Συστήματος: «Το Μοναδιαίο Τίμημα 
Πληρωμής Ισχύος καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, 
και ισχύει για την περίοδο ισχύος των μεταβατικών 
διατάξεων σχετικά με τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος». 

Επειδή, η ως άνω αρμοδιότητα της Αρχής για τη θέ¬ 
σπιση αναγκαίων μεταβατικών μηχανισμών, στο πλαίσιο 
ανάπτυξης της σχετικής αγοράς και των -σε αυτήν- 
συνθηκών ανταγωνισμού, επικυρώθηκε και με την πρό¬ 
σφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας υπ’ 
αριθμ. 2323/2013. 

Επειδή, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυ¬ 
ρίας και του σημαντικού προβλήματος ρευστότητας που 
έχει ανακύψει στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας, η ΡΑΕ έχει επανειλημμένως τονίσει την αναγκαιότη¬ 
τα της συμπίεσης, κατά το δυνατόν, του κόστους στην 
παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και την αναγκαιότητα της σταδιακής εναρμόνι¬ 
σης με το Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής αγοράς (ΤαΓροί 
ΜοόοΙ), κατά τρόπο που να είναι αποτελεσματικός και 
αποδοτικός για την εγχώρια αγορά. Οι βασικές αυτές 
αρχές διέπουν και τις από 26.11.2012 τελικές προτάσεις 
της Αρχής για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγο¬ 
ράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες και εγκρίθηκαν 
από το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, με την από 04.02.2013 
επιστολή του Υφυπουργού ΠΕΚΑ προς τον Πρόεδρο της 
ΡΑΕ (υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-168017). 

Επειδή, στις τελικές προτάσεις (σχετικό 12) των Ομά¬ 
δων Εργασίας και της Επιτροπής Συντονισμού, που 
συστάθηκαν με σκοπό να εξειδικεύσουν τις ως άνω 
προτάσεις της Αρχής, διαπιστώνονται οι σημαντικές 
δομικές στρεβλώσεις και αδυναμίες που επικρατούν 
σήμερα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
προτείνεται η σταδιακή άρση ή εξομάλυνση αυτών, με 
πρώτο βήμα το μηδενισμό του ποσοστού προσαύξη¬ 
σης μεταβλητού κόστους και τελικό στόχο την πλήρη 
κατάργηση, από την 1η Ιουλίου 2014, του Μηχανισμού 
Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Τα προτεινόμενα 
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ρυθμιστικά μέτρα δεν είναι από μόνα τους ικανά να 
άρουν άμεσα τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς, 
μετριάζουν όμως σημαντικά τον όποιο αρνητικό τους 
αντίκτυπο, ταυτοχρόνως δε παρέχουν και τον αναγκαίο 
χρόνο για το σχεδίασμά και την εφαρμογή νέων μηχανι¬ 
σμών και μέτρων, τα οποία σταδιακά θα επιτρέψουν τη 
διαμόρφωση συνθηκών υγιούς και ισότιμου ανταγωνι¬ 
σμού, περιορίζοντας έτσι την, πιεστική σήμερα, ανάγκη 
λήψης ρυθμιστικών μέτρων που να διασφαλίζουν μία 
στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία της εγχώριας αγοράς. 

Επειδή, όπως τονίζεται και στις προτάσεις των Ομά¬ 
δων Εργασίας, «τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σε ένα ιδι¬ 
αιτέρως δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα, 
όπου ο συνδυασμός των πραγματικών συνθηκών της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ασφυκτικής χρη¬ 
ματοοικονομικής συγκυρίας, απαιτεί ιδιαιτέρως προσε¬ 
κτικούς και υπολογισμένους χειρισμούς, προς αποφυ¬ 
γή απότομων ανατροπών στην εύθραυστη ισορροπία 
της αγοράς, οι οποίες ανατροπές, με βεβαιότητα, δεν 
θα επέτρεπαν την ομαλή ενσωμάτωση της ελληνικής 
ενεργειακής αγοράς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, 
ούτε και τη σταδιακή ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού 
στην ηλεκτρική αγορά, προς όφελος τελικά του έλληνα 
καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας». 

Επειδή, λαμβάνοντας υπ’ όψη το συνδυασμό των κα¬ 
νόνων που εφαρμόζονται κατά την επίλυση του Ημε¬ 
ρήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, και ιδίως: α) τη 
συν-βελτιστοποίηση παροχής τόσο των ενεργειακών 
ποσοτήτων που ζητούνται από τους καταναλωτές, όσο 
και των εφεδρειών και επικουρικών υπηρεσιών που ζη¬ 
τούνται από το Διαχειριστή, β) τη χρήση των τεχνικών 
ελάχιστων των μονάδων ως περιορισμών στην επίλυση 
του αλγορίθμου βελτιστοποίησης, και γ) άλλων παραμέ¬ 
τρων, όπως το κόστος έναυσης, που χρησιμοποιούνται 
στην επίλυση του ως άνω αλγορίθμου, δημιουργούνται 
προϋποθέσεις για την αύξηση του κόστους του Συστή¬ 
ματος από την εφαρμογή, ιδίως σε συνθήκες χαμηλής 
ζήτησης και ολοένα αυξανόμενης παραγωγής ΑΠΕ, του 
Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Ο Μηχα¬ 
νισμός αυτός, από μέτρο που επιτρέπει την ανάκτηση 
του κόστους καυσίμου, όταν μια μονάδα καλείται από 
το Διαχειριστή να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί 
να λειτουργήσει και ως μέτρο που παρέχει κίνητρο για 
να λειτουργούν μονάδες με σκοπό να καρπώνονται το 
υφιστάμενο περιθώριο προσαύξησης του μεταβλητού 
κόστους (10%). Συνεπώς, η άμεση μείωση του ποσοστού 
αυτού, από 10% που είναι σήμερα σε 0%, θα επιφέρει 
μείωση στο τελικό ποσό της Ανάκτησης Μεταβλητού 
Κόστους που αποδίδεται στους παραγωγούς ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας, προκαλώντας αντίστοιχη μείωση στο 
κόστος που πρέπει να καλυφθεί από τους τελικούς 
καταναλωτές. Όπως διαπιστώνουν και οι Ομάδες Ερ¬ 
γασίας στις τελικές τους προτάσεις: «Η κατάργηση του 
περιθωρίου 10% αφαιρεί από τους παραγωγούς οποιο- 
δήποτε κίνητρο να καταναλώνουν ΦΑ [φυσικό αέριο], 
παρά μόνο αυτό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο επίπεδο 
παραγωγής προκειμένου να μη δεχθούν πρόστιμα από 
το ΙαΚθ-ΟΓ-ρεγ της σύμβασης του ΦΑ». 

Επειδή, ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης 
Επαρκούς Ισχύος πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του, αφ’ 
ενός τις ενδεχόμενες μακροχρόνιες μεταβολές στα 
στοιχεία κόστους των μονάδων παραγωγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας, αφ’ ετέρου τις διαμορφούμενες συν¬ 
θήκες ως προς την εκτιμώμενη ζήτηση ενέργειας και 


την ύπαρξη επαρκούς ισχύος για την κάλυψη αυτής. 
Επίσης, ο Μηχανισμός αυτός, λαμβάνει υπ’ όψη του τις 
συνθήκες της χονδρεμπορικής αγοράς, τις τιμές που 
διαμορφώνονται και τη δυνατότητα της αγοράς αυ¬ 
τής να συντηρήσει, από χρηματοοικονομική άποψη, τη 
διαθεσιμότητα των αναγκαίων, για τον απρόσκοπτο 
εφοδιασμό του Συστήματος, μονάδων. Η αναγκαιότητα 
του μηχανισμού αυτού δημιουργείται από την έλλειψη 
ισόρροπων συνθηκών ανταγωνισμού και συνεπώς αντα¬ 
γωνιστικών δυνάμεων που, τουλάχιστον σε θεωρητικό 
επίπεδο, θα εξασφάλιζαν την ανάκτηση του κόστους 
λειτουργίας και επένδυσης, ώστε να έχει οικονομικό 
νόημα η εγκατάσταση, διαθεσιμότητα και λειτουργία 
μονάδων παραγωγής, αλλά και θα συμπίεζαν το κόστος 
αυτό, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Υπό τους 
όρους αυτούς, και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οικονομικά 
στοιχεία από τη λειτουργία της αγοράς κατά το έτος 
2012, διαπιστώνεται ότι οι τιμές που αποκαλύπτονται 
στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά δεν είναι επαρκείς 
για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης διαθεσιμότητας 
των μονάδων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήματος και για τον απρό¬ 
σκοπτο μακροχρόνιο εφοδιασμό της κατανάλωσης με 
ηλεκτρική ενέργεια. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στο 
σχετικό (17), αναφορικά με το Πλαίσιο της Ενεργεια¬ 
κής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής για το 2030, «...Ιοη^ 
ίπνθείπίθπΐ ογοίοε πιοεπ ΙόαΙ ίηίΐ'εείΐ'υοίυΐ'θ ίυηάθά ίη Ιίιο 
ΠΘ3Γ Ιθγππ ννίΙΙ εΙίΙΙ όθ ίη ρίεοο ίη 2030 αηό όθγοηό εηό 
ίηνθ5ίθΓ3 ΐάθΐ'θίοΐ'θ ηοθό οθΓίαίηίγ αηό Γθόυοοό Γθςιυΐ3ίοι·γ 
Π5ΐ<». Η αδυναμία της αγοράς να αποκαλύπτει τιμές, οι 
οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, κατ’ ελάχι- 
στον, τα λειτουργικά κόστη παραγωγής μονάδων που 
είναι απαραίτητες για το Σύστημα, οφείλονται τόσο 
στις δομικές ασυμμετρίες και στρεβλώσεις της εγχώ¬ 
ριας αγοράς, καθώς και στην απουσία στοιχειωδώς 
λειτουργούντος ανταγωνισμού, όσο και στις αλλαγές 
και τους μετασχηματισμούς που παρατηρούνται στην 
αγορά αυτή, λόγω ιδίως της ταχύτατης διείσδυσης των 
ΑΠΕ. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο μέχρι σήμερα τρόπος 
αποκάλυψης της τιμής της αγοράς, μέσω του υφιστάμε¬ 
νου μοντέλου αγοράς και του αλγορίθμου υπολογισμού 
της Οριακής Τιμής του Συστήματος, δεν επαρκεί ώστε 
οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας να γίνονται, και 
για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές, υπό 
υγιείς οικονομικούς όρους. Για το λόγο αυτό, απαιτεί¬ 
ται η αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της αγοράς, 
πράγμα που άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος του 
συνόλου των προτάσεων της ΡΑΕ (σχετικό 9). Υπό τους 
όρους αυτούς, το ύψος του Μοναδιαίου Τιμήματος 
Πληρωμής Ισχύος πρέπει να διαμορφώνεται στο ύψος 
εκείνο που απαιτείται, ώστε στο βραχυχρόνιο ορίζοντα 
εφαρμογής του, και μέχρι την υποκατάστασή του από 
άλλους μηχανισμούς, ή, στη βέλτιστη περίπτωση, από 
κατάλληλες συνθήκες αποτελεσματικά λειτουργούντος 
ανταγωνισμού, να επιτρέψει στις μονάδες παραγωγής 
που κρίνονται απαραίτητες, σε βάθος χρόνου, για την 
ασφαλή λειτουργία του Συστήματος, να μπορούν να 
καλύπτουν τις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις τους. 

Επειδή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία κατά το 
έτος 2102, η λειτουργία συγκεκριμένων μονάδων, κυ¬ 
ρίως λόγω του χαμηλού τους βαθμού απόδοσης και, 
συνεπώς, του υψηλού κόστους λειτουργίας τους, ήταν 
πρακτικά μηδενική, η δε διατήρηση των μονάδων αυ¬ 
τών στο Μητρώο ΑΔΙ θα είχε ως συνέπεια την αύξηση 
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του κόστους του Συστήματος, αλλά και την αναποτε¬ 
λεσματική κατανομή των πόρων που διατίθενται από 
την κατανάλωση με σκοπό τη μακροχρόνια διασφάλιση 
του Συστήματος και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας 
ικανού δυναμικού παραγωγής, σύγχρονης τεχνολογίας 
και υψηλών βαθμών απόδοσης, κρίνεται πλέον σκόπιμη 
η μη καταχώρηση παλαιών, και εν τοις πράγμασι μη 
λειτουργουσών μονάδων, στο Μητρώο ΑΔΙ. 

Επειδή, κατ’ αναλογία, μονάδες σύγχρονης τεχνολο¬ 
γίας, που λόγω των πραγματικών (δυσμενών) συνθηκών 
που επικρατούν σήμερα στην εγχώρια αγορά, και ιδίως 
την απουσία οποιωνδήποτε ανταγωνιστικών συνθηκών, 
οι οποίες θα επέτρεπαν τουλάχιστον το συμμετρικό 
επιμερισμό των ζημιών που προέρχονται από τη συ¬ 
μπίεση της ζήτησης και την ταχύτατη διείσδυση των 
ΑΠΕ, εμφανίζονται να φέρουν το μεγαλύτερο και μη 
συμμετρικό βάρος ενός μη λειτουργούντος ανταγωνι¬ 
σμού, πράγμα το οποίο λόγω των δυσμενών συνθηκών, 
και χωρίς τη λήψη κατάλληλων ρυθμιστικών μέτρων, 
ενδέχεται τελικά να έχει ιδιαιτέρως αρνητικό οικονομικό 
αποτέλεσμα. Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα είναι σαφές 
ότι, σε βάθος χρόνου, θα μεταφερθεί στην κατανάλωση, 
ως επιπλέον κόστος για τους τελικούς καταναλωτές, το 
οποίο κόστος θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος του 
λαμβανόμενου σήμερα ρυθμιστικού μέτρου. 

Επειδή, με την από 27.09.2012 απόφασή της, η ΡΑΕ 
καθόρισε την αριθμητική τιμή της ΜΧΠΕ, καθώς και 
την αριθμητική τιμή της ΜΧΕΜΣ, σε εκατόν είκοσι τρία 
ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά ανά Μεγαβάτ Καθαρής 
και Διαθέσιμης Ισχύος και Ημέρα Κατανομής (123,29 € / 
Μ\Λ/-Ημέρα Κατανομής), λαμβάνοντας υπ’ όψη την τότε 
ισχύουσα αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος 
Πληρωμής Ισχύος (σχετικό 7), αποφασίζει: 

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 
159 παράγραφος (2) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή¬ 
ματος, τον καθορισμό του ποσοστού προσαύξησης του 
Μεταβλητού Κόστους των Κατανεμόμενων Μονάδων, 
κατά σταθερό και ενιαίο για όλες τις Μονάδες ποσοστό, 
σε μηδέν επί τοις εκατό (0%). 

2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 
191 παράγραφος 6 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελλη¬ 
νικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
τη διαγραφή από το Μητρώο ΑΔΙ των Αποδεικτικών 
Διαθεσιμότητας Ισχύος που έχουν εκδοθεί από τις εξής 
μονάδες: 

α. ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 8 
β. ΑΗΣ Αγ. Γ εωργίου 9 
γ. ΑΗΣ Αλιβερίου 3 
δ. ΑΗΣ Αλιβερίου 4 
ε. ΑΗΣ Λαυρίου I 
στ. ΑΗΣ Λαυρίου II 
ζ. ΑΗΣ Λαυρίου III 
η. ΑΗΣ Λιπτόλ I και II 
θ. ΑΗΣ Πτολεμαίδας II 

όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Πα¬ 
ραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ που έχει χορηγηθεί με την ΥΑ 
Δ5/Β/Δ1/1085/24.01.02, όπως ισχύει. 

3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 
290 παράγραφος 4 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελλη¬ 
νικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
τον καθορισμό των εξής μονάδων σύγχρονης τεχνο¬ 
λογίας, για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος 


καταχωρεί ένα επιπλέον Αποδεικτικό Διαθεσιμότητας 
Ισχύος στο Μητρώο ΑΔΙ για κάθε Αποδεικτικό Διαθεσι¬ 
μότητας Ισχύος που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ΑΔΙ 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 192 του Κώδικα 
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας: 

α. Αγιος Νικόλαος, ΡΓΟίθΓρία (ΑΔ-0813/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/ 
Φ28/20282, Δ5-ΗΛ/Γ/Φ.28141 Π/4111 όπως ισχύει) 
β. ΑΗΣ Αλιβερίου V (ΑΔ-01025/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/1756/ 
17654 όπως ισχύει) 

γ. Ενεργειακή Θεσσαλονίκης (ΑΔ-0003/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/ 
Φ28/1194/24360/103Π όπως ισχύει) 
δ. ΕΙροάΙεοη Θίσβη (ΑΔ-0529/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/8456/92Π 
όπως ισχύει) 

ε.Ήρων II Βοιωτίας (ΑΔ-01052/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/21833/ 
172Π όπως ισχύει) 

στ. Ήρων Θερμοηλεκτρική I, II, III (ΑΔ-0006/ ΥΑ Δ5/ 
ΗΛ/Γ/Φ28/9658/7Π όπως ισχύει) 
ζ. ΚοπηΙΙιοε ΡοννθΓ (ΑΔ-0648/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/19301/102Π 
όπως ισχύει) 

η. ΑΗΣ Κομοτηνής I (ΔΕΗ - ενιαία άδεια ΥΑ Δ5/Β/Δ1/ 
1085/24.01.02 όπως ισχύει) 

θ. ΑΗΣ Λαυρίου IV (ΔΕΗ - ενιαία άδεια ΥΑ Δ5/Β/ 
Δ1/1085/24.01.02 όπως ισχύει) 
ι. ΑΗΣ Λαυρίου V (ΑΔ-0526/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/694/7833 
όπως ισχύει) 

ια. Μονάδα συμπαραγωγής Αλουμινίου, κατά το τμήμα 
του συνόλου της ισχύος αυτών που δεν χαρακτηρίζεται 
ως ΣΗΘΥΑ (ΑΔ-135/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/86/15347/8.10.2001, 
ΑΔ-136/ ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/86/15348/8.10.2001, ΑΔ-137/ ΥΑ 
Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/86/15346/8.10.2001 όπως ισχύουν) 

4. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 
291, παράγραφος 1, του Κώδικα Διαχείρισης του Ελλη¬ 
νικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
τον καθορισμό της αριθμητικής τιμής του Μοναδιαίου 
Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος σε πενήντα έξι χιλιάδες 
ευρώ ανά μεγαβάτ ανά έτος (56.000€/ Μ\Λ/-έτος), με 
ισχύ από 01.08.2013 και έως το τέλος του Έτους Αξιο¬ 
πιστίας 2013-14. 

5. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το Αρθρο 
190 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: 

1. Τον καθορισμό της αριθμητικής τιμής της ΜΧΠΕ 
κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Αυγούστου 2013 έως 
την 30η Σεπτεμβρίου 2014 σε εκατόν πενήντα τρία ευρώ 
και σαράντα δύο λεπτά ανά Μεγαβάτ Καθαρής και Δι¬ 
αθέσιμης Ισχύος και Ημέρα Κατανομής (153,42 € / Μ \Ν- 
Ημέρα Κατανομής). 

2. Τον καθορισμό της αριθμητικής τιμής της ΜΧΕΜΣ 
κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Αυγούστου 2013 έως 
την 30η Σεπτεμβρίου 2014 σε εκατόν πενήντα τρία ευρώ 
και σαράντα δύο λεπτά ανά Μεγαβάτ Καθαρής και Δι¬ 
αθέσιμης Ισχύος και Ημέρα Κατανομής (153,42 € / Μ\Λ/- 
Ημέρα Κατανομής). 

6. Από την 01.08.2013 παύει η ισχύς της απόφασης ΡΑΕ 
798/2012 (ΦΕΚ Β' 2655/28.09.2012). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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